Jochmann's und Thomson's Berechnung.                      9
der Thorn son' schen Annahme uber cp in absoluter Temperate folgt:
woraus sich dann waiter' die im ersten Bande, Seite 368 unter 4) mit-getheilte Form der Zustandsgleichung ergiebt, liefert die Rankine'sche Annahme die an der gleichen Stelle unter Rankine's Namen bezeich-nete Beziehung 3).
Ich will nun im nachfolgendeu, wie es in meiner Dissertation ge-schehen ist — da das Schicksal von Dissertationen 1st, zu verschwinden — jedenfalls unbeachtet zu bleiben — die Kechnungen fiir die Joch-mann'sche Formel ausfubren, indem ich dabei dem Fortschritt der Experiinentalwissenschaft entsprechend, scharfere Zahlenangaben zu Grunde lege und Vernachlassigungen, die Jochmann eingefiihrt hat, fallen lasse. Selbstverstandlich muss ich wegen der Einzelrechnungen auf jene Dissertation verweisen.
Es soil also t die Teinperaturangabe eines in schmelzendem Eis gefiillten G-as thermometers nach constanteni Yolumen bedeuten. Ist Po? ffioo ^-er Druck des Gases bei 0° bezw. 100° mid p der bei der Teinperatur t, so giebt diese Definition von t
also zunachst
und
Die Grosse pQ hangt von v ab. das heisst von der Dichte des Gases irn Gasthermometer, und nicht minder die Grosse ]8. Die Beziehungen, zu denen wir gelangen, miissen also fiir unter verschiedenem Druck ge-fiillte Thermometer verschieden sein. Ferner ist zu beachten, dass.bei der Anwendung der Jochmann'schen Formel auf die Thomson-Jo ule'schen Versuche statt t zu setzen ist t + ^» foils ^ die End-temperatur bedeutet, nach alledem wird
Der Normaldruck sei P, so ist nach Thomson und Joule, und sehr angenahert auch nach Eduard Natanson1)
A        i d=b
l) Wiedemann's Annalen, Bd. 31, S. 502.acht, diese absolute Temperatur durch den Naherungswerth 273,7 + * er~ setzen darf. Alsdann wird die Gleichung sofort intergrabel. Sie fanden aus ihren Versuchen, dass die Grosse S bis zu 6 Atmospharen Anfangsdruck proportional ist der Druckdifferenz p — pi des Gases in seinem Anfangs- und Endzustande und wohl bis nahe 100° um-gekehrt proportional dem Quadrate von 273,7 + t, also setzten sie x)
